Vl (A- M ^ ^ 


PLODl 


PPRT COMPOMEMTS EKPL IMQ 


EKEl.ir-II '"'STEP 


SY 

56 0- 

1166- 

03 

PLTTOOl 

0(1 

,, C) ■? 

I SKIP TO? 


EM 

01 

02 

COMPONENT 

800-0391 

800-1423- 

01 / 

PLPNT MOD 
MP 
MP 

03 

8 0 0- 

113 6 - 

01 

MP 

04 

800- 

1157- 

0 1 

MP 

05 

06 

813- 

1013- 

05^ 

MP 

813 - 

2 0 05- 

05^ 

MP 

08 

813- 

2002- 

09^ 

MP 


M0D7MP DPTE9042889 TEMP PPRT'S N 



EFF TYPE:? 
EFFECTIUITY-- F 

EFF? 

P 

UOM 

TP 

FROM 

THRU Q QTY 

PER P3SY 

f ** 

D 

D 

010180 

123199 

1 . 0 0 0 

E 

EP 

010180 

12 3 19 9 

1.000 

B 

EP 

D 

010180 

123199 

1 , 0 0 0 

E 

EP 

D 

010180 

123199 

1 , 0 0 0 

B 

EP 

D 

071586 

123199 

1 . 0 0 0 

B 

EP 

D 

010180 

123199. 

1 , 0 0 0 

B 

EP 

D 

061687 

123199 

1 , 0 0 0 

B 

EP 


PLOSION LEOEL : ? 1 

;.<T RESPONSE :?EXPLODl NEXT KEY :? 
00012 END OF LIST * 





rpL0D2 PfiRT COMPONENTS EXPL INQ - 2 EKEUMI 


5SY 

560-1166-03 

PLT? 0 01 MODTMA DATE? 0 42 889 

TEMP 

PARTS 

:q 

CI.C)'~^I SKIP TO 

EFF TYPE: ? 

EFF? 





YLD/SCR 

M R 

'EM 

COMPONENT 

DESCRIPTION PLT 

CDE FCT 

C D 

]01 

800-0391 

MALFUNCTION REPORT 

00 


J02 

300-1423-01 X 

MNL ,689MB DISK ,FUJIT 

0 0 


103 

8 0 0-1136-01 

MARKETING REPLY CARD 

0 0 


1 04 

800-1157-01^ 

INSTALL QUALITY REPORT 

0 0 


J 0 5 

313-1013-05 

MNL,EAGLE XP DRIOE 

0 0 


] 0 6 

813-2 0 05-05^ 

FUJITSU 2361A CONFIGURAT 

00 


'08 

813-2 0 02-09 

XYLOGICS 451 CONTROLLER 

00 



'PLOSION LEUEL : ? 1 

D<T RESPONSE :?EXPLOD2 NEXT KEY :? 
'00012 END OF LIST 


?STEP 

N 

T E 

C X 



